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ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ 

ଅଧିସୂଚନା 

ତା 9 ମାର୍ଚ୍ଚ 2007 ରିଖ 
ନଂ .9284- ଏଲ୍.ଏ.ସି)-46/ 2006- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରା.ବି.ପ.— ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି କି, 
ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରୁକୁଡ଼ା ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ସରକାରୀ ବ୍ୟୟରେ 
ମୌଜା- ଝାରବେଢା , ଥାନା- ବଣେଇ, ତହସିଲ- ବଣେଇ, ଜିଲ୍ଲା - ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଭୂମି ଅର୍ଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଅଛି । 
ତେଣୁ ଏତଦ୍ଵାରା ଅଧିସୂଚିତ ହେଉଛି କି ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିମ୍ନସୂଚୀ ମତେ ପ୍ରାୟ ଏ 16.42 କର ପରିମିତ ଭୂମି 
ଉପରୋକ୍ତ ଝାରବେଢା ଗ୍ରାମରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି । 

ଭୂ - ଅର୍ଜନ (ସଂଶୋଧିତ) ଆଇନ 1984 ଦ୍ବାରା ସଂଶୋଧିତ ହେବା ପ୍ରକା ରେ 1894 ର ଅଧିନିୟମ 1 ର ଧାରା 4 
ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତୀତ ଏହି ଅଧିସୂଚନାଟି ଏଥି ସହିତ ସଂପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ । 

ଓଡ଼ିଶା ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ନୀତି, 2006 ରେ ପ୍ରଣୀତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ 


ଅଟେ । 


ଉକ୍ତ ଜମିର ଏକ ନସା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ( ଭୂ- ଅର୍ଜନ) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରିବ । 


ଭୂମି ଅନୁସୂଚୀ 


ପୁଟ ନମ୍ବର 


ପୁଟ ନମ୍ବର 


(1 ) 
35 
36 
39 
40 
147 
839 
879 
783 
791 
766 
777 


ଅର୍ଜିତ ଭୂମି ରକବା 

ଏ. ଡି. 
( 2 ) 
0.04 
0.22 
0.23 
0.05 
0.04 
0.05 
0.12 
0.07 
0.01 
0.12 
0.06 


( 1 ) 
2248 
2252 
2253 
2255 
2256 
1984 
516 
517 
705 
271 
270 


ଅର୍ଜିତ ଭୂମି ରକବା 

ଏ. ଡ଼ି . 
( 2) 
0.41 
0.70 
0.01 
0.01 
0.01 
0.10 
0.06 
0.07 
0.01 
0.18 
024 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


497 
142 
143 
146 
2182 
2183 
2191 
2197 
2198 
2199 
523 
2205 
2206 
2212 
523 
721 
834 
1026 
2213 
2215 
30 
866 
880 
898 
50 
51 
52 
958 
1014 
145 
262 
263 

38 
518 
521 
858 
883 
892 

784 
783/2356 

1978 
954 
837 
868 
891 
31 
526 
865 
1015 


0.15 
0.09 
0.23 
0.19 
0.01 
0.05 
0.05 
0.21 
0.22 
0.02 
0.14 
0.32 
0.08 
0.41 
0.13 
0.01 
0.04 
0.10 
0.06 
0.01 
0.04 
0.08 
0.16 
0.01 
0.06 
0.06 
0.01 
012 
0.05 
0.31 
0.08 
0.17 
0.17 
0.07 
0.20 
0.22 
0.17 
0.08 
0.03 
0.02 
0.11 
0.01 
0.11 
0.20 
0.07 
0.20 
0.01 
0.14 
0.03 


1016 
1017 
1025 

32 
27 
905 
495 
833 
836 
859 
111 
112 
116 
972 
955 

2017 
2017/2411 

781 
1979 
718 
1973 
2412 
864 
857 
887 
900 
903 
904 
778 
779 
1981 
1985 
114 
524 
835 
841 
856 
878 
28 
867 
1032 
2214 
704 
1972 
902 
790 
1970 
787 
789 


( 2 ) 
0.17 
0.04 
0.10 
0.02 
0.07 
0.26 
0.08 
0.02 
0.10 
0.14 
0.10 
0.14 
0.28 
0.02 
0.19 
0.288 
0.34 
0.05 
0.05 
0.05 
0.16 
0.08 
0.19 
0.01 
0.01 
0.21 
0.12 
0.05 
0.11 
0.02 
0.01 
0.01 
0.30 
0.03 
0.06 
0.01 
0.17 
0.03 
0.06 
0.08 
0.02 
0.10 
0.01 
0.28 
0.03 
0.01 
0.14 
0.04 
0.09 
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( 1 ) 
780 
719 
1022 
1965 
1966 
1971 
2018 
2184 
2189 
776 
2019 
1980 
141 
496 
960 
969 
830 
2309 


( 2 ) 
0.08 
0.13 
0.01 
0.01 
0.02 
0.12 
0.02 
0.16 
0.02 
0.04 
0.14 
0.04 
0.02 
0.16 
0.25 
0.02 
0.02 
0.13 


( 1 ) 
788 

1969 
1903/2016 

961 
2185 
966 
967 
968 
970 
767 
765 
901 
260 
522 
2310 
2330 
773 


( 2 ) 
0.09 
0.27 
0.05 
0.14 
0.04 
0.02 
0.06 
0.10 
0.20 
0.04 
0.06 
0.10 
0.22 
0.13 
0.13 
0.01 
0.11 


ସର୍ବ ମୋଟ ଏ 16.42 ଡି 


ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ 


ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ 

ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବ 
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